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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 106 

24 Ιανουάριου 2013 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων 

στη «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ». 1 

Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων της 
«Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙ¬ 
ΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ». 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 2283 (1) 


Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εργαζομένων 
στη «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 
Συντάγματος, 

β) του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά¬ 
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α' 42) και 

γ) του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά¬ 
κτου Ανάγκης» (ΦΕΚ Α' 236). 

2. Την υπ’ αριθμ. Υ236/24.01.2013 απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού, με την οποία κηρύσσονται σε κατάσταση 
πολιτικής κινητοποίησης οι εργαζόμενοι στη «Σταθερές 
Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ». 

3. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη της ομαλής εκτε- 
λέσεως του συγκοινωνιακού έργου στο λεκανοπέδιο 
Αττικής, το οποίο έχει πλήρως διαταραχθεί από την 
παρατεινόμενη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία 
«Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ» (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ 
ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), απειλώντας τη δημόσια τάξη και υγεία 
και προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας, αποφασίζουμε: 

1. Επιτάσσουμε από ώρα 5:00 π.μ. της 25ης Ιανουάριου 
2013 έως την έκδοση νεώτερης απόφασης τις υπηρεσίες 
των εργαζομένων στην εταιρεία «Σταθερές Συγκοινω¬ 


νίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο πρόγραμμα εργασίας / βαρδιών της εταιρείας. 

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα 
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3536/ 
2007. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
-♦- 

Αριθμ. 2284 (2) 

Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων της 
«Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 
Συντάγματος, 

β) του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημά¬ 
των αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Α' 42) και 

γ) του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτά¬ 
κτου Ανάγκης» (ΦΕΚ Α' 236). 

2. Την υπ’ αριθμ. Υ236/24.1.2013 απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού με την οποία κηρύσσονται σε κατάσταση 
πολιτικής κινητοποίησης οι εργαζόμενοι στη «ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ», καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ237/24.1.2013 επόμενη 
της απόφασης του Πρωθυπουργού. 

3. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη της ομαλής εκτε- 
λέσεως του συγκοινωνιακού έργου στο λεκανοπέδιο 
Αττικής, το οποίο έχει πλήρως διαταραχθεί από την 
παρατεινόμενη απεργία των εργαζομένων στην εταιρεία 
«Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΑΕ» (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ 
ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ), απειλώντας τη δημόσια τάξη και υγεία 
και προκαλώντας σοβαρή διαταραχή στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή της χώρας, αποφασίζουμε: 
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Επιτάσσουμε από ώρα 5:00 π.μ. της 25ης Ιανουάριου 
2013, έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, τη χρήση 
του συνόλου των γραφείων, εγκαταστάσεων, δικτύου, 
τροχαίου υλικού και λοιπών ακινήτων και κινητών μέ¬ 
σων της «ΣΤΑΣΥ ΑΕ» και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ», που 
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού 
έργου. 

Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3536/2007. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιανουάριου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











